DOSAGE PAR PRECIPITATION (methode de 
Mohr) 


Principe 

On ajoute un ion (contenu dans une solution) qui 
formera un compose insoluble avec I' ion a doser. 
Ici, au lieu de peser la masse de precipite 
forme, on releve la quantite ajoutee du produit 
provoquant la precipitation totale; cette 
derniere est reperee par un indicateur de 
concentration. Cet indicateur est un autre ion 
declenchant un second precipite facilement 
reperable a la fin de la precipitation totale. 

Dosage de I 1 ion chlorure par la methode de 
Mohr. 

On precipite I 'ion CT d'une solution de NaCI par 
formation de AgCI (les ions Ag+ sont issus d'une 
solution de 

AgNOs). La fin de reaction est appreciee par 
I' apparition d'un autre precipite colore (la 
principale cause d'erreur par exces est la 
quantite qu'il faut ajouter pour rendre le 
precipite visible, la quantite non dosee etant 



negligeable [cf.exercice], Ce dernier se forme 
avec les ions Ag + lorsqu'ils ont epuise 
pratiquement tous les Cl'. 

Ici, I'indicateur de fin de reaction est le 
chromate de potassium qui forme du chromate 
d' argent (rouge orange). 

(1) Ag + + Cl' --> AgCI [blanc] 

(2) 2Ag + + CrC> 4 2 ' — > Ag 2 Cr 04 [rouge orange] 

Introduire dans n tube ne sol tion de NACI et 
dans un autre tube, une solution de K. 2 CrC >4 
Aj outer quelques gouttes de nitrate d' argent 

Dans le vase a reaction (erlenmeyer) introduire 

10 mL (pipette) d'une solution de 
chlorure de sodium a doser 

15 mL (valeur approximative) d'eau 
permutee, 

une ou deux gouttes (suivant la 
concentration) de KzCr 04 (Jaune) 

Dans la burette introduire la solution de 
AgN 03 ( environ 0,05 mol/L donnee en classe) , 



puis doser lentement en agitant jusqu'a une 
faible coloration rouge orange. 

Faire un essai pour reperer le changement de 
teinte puis 3 mesures coherentes. 

Exploitation des resultats 

Exprimer la moyenne des chutes de burettes 
V = 

Exprimer le nombre de mol d'Ag+ apporte n a 9+ '• 

En deduire le nombre de mol de Cl" initialement 
present dans la solution de NaCI : nci-, 

Justifier que ce nombre na-est egal au nombre 
de mol de NaCI apporte et calculer la 
concentration CNaCI. 

Schematiser les differentes etapes. Presenter 
vos calculs et preciser les sources d'erreurs . 

Materiel : f lacon NaCI ( 60 mL), flacon AgN03 
(lOOmL), «2Cr04 (compte gouttes) 

Exercice : 

On ajoute AgN03 goutte a goutte a une solution 
de 0,1 mol/L en NaCI et K2Cr04. 





II peut se former AgCI (Ks2 = 1,6. 10 ) et Ag 2 Cr 04 
(Ksl = 1,7. 10.' 12 ). Quel precipite se forme en 
premier ? 

Quelle concentration de CY reste-t-il lorsque le 
second commence a precipiter 



